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ii^ aX Braun Werke, Frankfurt /Main) - Mod. SK 1. Piccolo apparecchio a sola modulazione di frequenza, nella gamma da 
87 a 160 Mc/s. Media frequenza a 10,7 Mc/a. Funziona con antenna-rete o con dipolo. Potenza d’uscila 2 watt. (II mod. SK 2 e prov- 

visto anche di OM/AM). 













